جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 


المديرية : الرصافة الثانية 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 1 إلى 17 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الألباب المسائية للبنين 


































1 | 1421914006001 _| ابراهيم اياد مطشر سعيد ا | غ | 30 | %8 | %8 | 
2 | 1421914006002 _| ابو الحسن علي رحيم طاهر 0000 |20 50 | 22 | 31 | 27 | 
3 | 1421914006003 _| ابو الفضل رائد عبد الهادي عبد الكريم | 50 | 34 | %7 | 26 | 
4 | 1421914006004 _| احمد حازم عبد الزهرة زاير | 50 | 33 | %6 | 22 | 
5 | 1421914006006 _| احمد حسين صبري عناد | 50 | 21 | %6 | 21 | 
6 | 1421914006007 | احمد حميد حسين نعمة | 50 | 21 | %3 | 22 | 
7 | 1421914006008 _| احمد خالد جبار زغير __| 33 | %8 | 22 | 20 | 
8 | 1421914006009 | احمد عامر عبد الزهره عبد الله |0 50 | 20 | %8 | 20 | 
9 | 1421914006010 | احمد علاء جمعه كامل ||| 50 | 30 | 30 | 34 | 
0 | 1421914006012 | احمد قاسم سكران جبر 100 | 51 | 36 | 28 | 59 | مل | 
11 
2 | 1421914006015 | احمد مثنى عبد دحام | 58 | 50 | 23 | 33 | مل | 0 
3 | 1421914006016 | احمد محمد رضا كاظم || 50 | 36 | %9 | 50 | عل 0 | 
4 | 1421914006017 | احمد محمد غاتم موسى | 63 | 31 | 28 | 54 | مل 
5 | 1421914006018 | احمد محمد قاسم خلف || 50 | 24 | 30 | 20 | 
16 
7 | 1421914006020 _| احمد ناظم عبد النبي محمد | 50 | 23 | %7 | 21 | 
8 | 1421914006021 _| احمدد سعدي عبداله خميس | 50 | 27 | %4 | 20 | 
9 | 1421914006022 | ادريس عبدالله عبيد بنيان 0000 | 50 | غ | غ | 322 | 
20 | 1421914006023 _| اكرم جاسم زيدان خلف | 59 | 22 | 20 | 25 | 
21 | 1421914006024 _| الحسين اكرم قاسم عبد ا | 41 | 21 | %6 | %7 | 
22 
3 | 1421914006028_| امير احمد جبر حسين ||| 50 | 20 | %4 | 21 | 
4 | 1421914006029 | امير جبار حسن علي 50 %13 15 28 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 2 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدورسة : متوسطة الألباب المسائية للبنين 


|إتسسل]|_الرقمالامتحني_ | اسوالطالب>->- | العربية | الاتكليزية | الرياضيات | العيمياء | انتبجة_ | المجموع_ | 
5 | 1421914006030 | امير عباس كام كير | 50 | 23 | 5* | | 
3 
27 ]291400052 | امير علي حصونيوسف ا | 84 | 56 | 42 | 56 | ow‏ 
28 

29 | 1421914006034 | امير كاظم حسين ناهد ا | 1ي | 9019 | %5 | eê‏ 
8 | 1421914006035 | امير محمد يعوب رضي ا | 5 | 24 | غ¿ | 3 
١‏ | 1421914006036 | اميل فضاء هادي عيد الصيد ‏ | 50 | 25 | 7 | 2 
5# | 1421914006037 _| اوس احمد ناجي غلان ا | 57 | 26 | 7 5 
3 | 1421914006038 | ايوب محمد كاظم سعد ا | 50 | %19« | 6 | oo‏ 
| 1421914006039 | باقر جیار ىلمان جيرا | 5_| %7 | 8 | ea‏ 
5_| 1421914006041_| باقر عبد الصين راضي عويد 0 | 40 | 29 | 5 | 9 
86 | 1421914006042 | بلالسجد شهر عيبي | 51 | 2 | 8 | a‏ 
7 | 1421914006043 | جاسم محمد عودة قران ا | 50 | 35 | 24 | 37 
8 | 1421914006044 | جعفر الصادق محمد حسن زياد _____| 50 | 25 | 7 | 28 
8 | 1421914006045 | جعفر صانق تس عيدي | 50 | 22 | 20 | 0 
0 | 142114006047 | جعفر عمار جيار مود 0 | 54 | 28 | %8 | e9‏ 
41 | 1421914006048 | جعفر قاءتيهمصد ا | 5 | 2 | 6 | 24 
2 | 2114006040 | جعفر قيس عبد الصين صيدي ‏ | 50 | 33 | 5 | 277 
43 | 1421514006050 | جراد كظم عيدورشان ا | 50 | 80 | 96177 | 56 | ow‏ 
4 | 1421914006051 | حساموضاح مطشر مصود ‏ | 50 | 22 | 3 | 7 
5 | 1421914006052 | حمسن ابراهيم مين اود | 52 | 2 | 9009 | 55 | om‏ 
48 | 1421914006053 | حسن احسان سعود ضعيف ‏ | 5 | 25 | %8 | 5 
7 | 14964090 | جسن جاسم دشي | 30 | 21 | 8 | 



































48 6 | حسن راضي عطية i‏ %13 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 3 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدورسة : متوسطة الألباب المسائية للبنين 


[تسلسل] _ الرقمالامتحاني ]| اسالطالب>->- | العربية | الاتكليزية | _لرياضيات | العيمياء | التتيجة | المجموع_ | 
١‏ 2109057 | حسنعيس جسمعيد | 59 | 50 | 22 | 84 | o Tw‏ 
5 

52 

55 | | 32 ا 

4 | 1420514006065 | جسن فلاح مرادو كاطع | 57 | 2 | 63 | 51 | ow‏ 





















50 


56 حسن قحطان محسن مطلك 5 | 2 | 2 1 2 
8 | 1421514006067 | حمسن ناظم فرحان معان ا | 55 | 55 | 21 | 5 | ل o‏ 
7 | 2014006062 | حسن هدي شياع عليوي ‏ | 21 | 3 | +٠0‏ | 2 

58 | 142114006060 | حسن يوسف سعيد محمد ا | 29 | 5 | 26 | 0027| 
59 ]1421514006073 | حسنين عدن سان على ا | 38 | 50 | 0 | 45 | سس | 0 0 
© | 142114006072 | حسين ابراهيم مهودر احوس ‏ | 24 | 28 | 5 | 0 

5 

© | 1421514006074 | حسين تركي مصن هود | 39 | 5 | 32 | 5 | مل | 0 0 
5 | 142014006075 | حسين حمسن زغير هيدر | 34 | 39 | 9 | 2 

4 | 2014006076 | حسين حكيم جطر مصد ‏ | 15* | 23 | 2 2 
© | 14211400607 | حسين هيدر عبد الصن عروتي | 50 | 50 | 27 | 42 | سل 0 
6 | 121514006072 | حسين راشد عبيد تريب ا | 5 | 5 | 3 | ol wm | a4‏ 
7_| 121914006070 | حسين رع مصودجمعة 0 | صف | 18* | 7 | ست 

8 | 142014006090 | حسين زهير مصصدتعيم ا | 3 | 32 | %8 | a‏ 
© | 142051006080 | حسين سلام على تون | 32 | 5 | 0 | 23 
40062 | حسين صاير جاسومطر ‏ | 9ة | 4 | 21 | 8 
7 

32 34 50 50 


2 | 1421914006084 | حسين صلاح خزعل عبود 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 4 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدورسة : متوسطة الألباب المسائية للبنين 


3 | 1421914006085 | حسين صلاح يعقوب مذكور | 25 1 
4 ]| 1421914006086 | حسين طاهر بلاسم جبر | 00020 
%18 










5 | 1421914006087 | حسين عباس سد سيف اه 0 | 4 | 36 
6 | 1421914006088 | حسين عبد السلدة عبد الامام راي | 37 | 0032| 

7 ]1421914006090 | حسين علي زهير كريم 0 | 30 | 3 | %9 | 96016 
8 | 142091400602 | حسين على سعد فج ا | 34 | 37 

| 1421914006083 | حسين علي عبد الحسن فيد | 40 | 60 
60 | 1421914006085 | حسين على كاظم عيس 0 | غ¿ | 0850| 
8 5 
| 1421140060877 | حسن قاضل عباس يدن ا | 26 | 37 | 23 
3 | 142114006066 | حسين فلج هن حافظ ‏ | 1ة | 5 | 29 | 9 
9 
85 
86 | 2014006101 | حسين فصي محمد سود ا | 38 | 34 | 21 | 8 
7 | 214006102 | حسين كريمعكظةعيالله 2000 | 34 | 9212 | 7 | فن 
88 
8 | 142014006104 | حسين مزهر صلح مهدي ا | 9ة | 7ة | 6 O‏ 
9 | 214006105 | حسين مصطفى قاسم مصد ‏ | 50 | 52 | 39 | 5 | س | 0 
9 | 1421914006107 | حسين يعوب حمود ساعد | 19 | 34 | 22 22 

2 | 9006109 | حمزةداود لمان كلف 0 | 42 | 4 | 24 | 23 
3 | 1420514006110 | حمزة تجم عبد حسين ا | 38 | 25 | 25 | 358 000 
4 906111 | حير ستار ير سويد ا | 55 | 50 | 52 | 6 | ت | 225 0 
5 | 142114006112 | حيدر قير عقيل ريم ا | 38 | 42 | 27 | 3 

30 50 50 


ع 

















96 3 | حيدر تحسين زغير حسن 50 مكمل 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 5 إلى 17 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدورسة : متوسطة الألباب المسائية للبنين 


إتسلسل]_الرقالامتحاتي_ | اسمالطلب ]| العبية | الاتكليزية | _الرياضيات | _العيمياء | _انتيجهة_ | المجموع | 
_ 14 [حيدر جاسم محمد عبد 0 | 29 | 

2 
0 | 1421914006116 | حيدر رع جبارهتصمة 0 | 33 




















27 


30 21 تسع خمس 


0 | 1421914006139 | زين العابدين علي حسين يوسف 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 6 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الألباب المسائية للبنين 










121 


0 | سالم حمزة سالم حسن 
2 | 1421914006142 | سجاد احمد خيري طعين 


124 1421914014 سجاد اياد سالم محان 


50 سجاد رياض حسين فرج 
غ غ غ 3 


4 | 1421914006172 | سجاد وميض راهي كاظم 

















5 | 1421914006145 | سجاد اياد كاظم طالب 





برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 7 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الألباب المسائية للبنين 



































8 | 1421914006197 | عباس علاوي محسن غا %16 
لم 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 8 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدورسة : متوسطة الألباب المسائية للبنين 


|إتسسل]|_الرقمالامتحني_ | اسوالطالب>->- | العربية | الاتكليزية | الرياضيات | الكيمياء | التتيجة | المجموع_ | 
5 عصام قراس انور ابراهيم 1 | 2 | %6 | 4 








































192 1421914006223 علي احمد > خلف %19 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 


المديرية : الرصافة الثانية 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 9 إلى 17 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدورسة : متوسطة الألباب المسائية للبنين 






















4 | علي احمد قاسم فنجان | 5 | 50 | 20 | 65 | مم | 60م 0 
4 | 1421914006225 | علي ازهر دعم حسن 






193 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


3 |1421914006251 _| على سعد قاضال باس ااا | E | Ê Û Ê‏ | خ 
صفر 


216 1421914005 علي ضياء جميل عبد السادة 


| 50 | مسل | هك 





غ 
غ : 


غ 3 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 10 إلى 17 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الألباب المسائية للبنين 


8 | 21914006257 | علي طالب زامل حسين KL E E‏ الا ال 
37 













227 كك | 34 
غ غ غ غ 


0 | 1421914006285 | عمر حسام علي عبد 




















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 11 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدورسة : متوسطة الألباب المسائية للبنين 


42 


























264 1421914006312 كرار محمد عباس حسن 23 %19 34 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 12 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدورسة : متوسطة الألباب المسائية للبنين 


3 | كرار محمد محمد ابراهيم ل 5 | 2 | 5 | 50 | ل لتك 
6 | 1421914006314 













غ 


267 كرار هادي صالح طاهر | 0ة ]| 3 ]| 27 | 67 | س ]| مثا 


90 | 1421614006518 | مؤمل احمد عريبي قانوس 98 | 28 | 258 ا 





06 32 
0| 1421914006319 | مؤمل اسامة صادق عبد الرزاق ا | 50 | 27 | 35 | 54 | مسل | 08م 
1 | 1421914006320 | مؤمل باسم محمد جاسم 0 | 50 | 32 | 21 | 3 | 
2| 1421914006321_| مؤمل جبار محمد كريم | 40 | 33 | 24 | 39 | 
93 | 1421914006322 | مؤمل حسين محسن جلاب __| 53 | 50 | 37 | 60 | مسل | 8ف 
4 | 1421914006328 | مؤمل عباس جاسم حمود 0 | 35 | 21 | 25 | غ 
5| 1421914006324 | مؤمل عقيل رحمان كاطع اا | 50 | 39 | 29 | 50 | مسل | 08 
6| 1421914006325_| مؤمل علي مطير صخي _____| 50 | 3 | غ | غ 
7 | 1421914006326 _| مؤمن عباس حسين علوان 1000 | 31 | 28 | 22 | 56 _ 
8 | 1421914006327 | مؤمن كريم تايه محمد ___| 35 | %5 | 25 | 50 __ 
9 | 1421914006328 | ماهر محمد محمود محمد | 50 | 42 | 23 | 3 _ 
0 | 1421914006330 _| محمد احمد ابو الهيل سعدون اا | 54 | 50 | 62 | 76 | نجج | 22 
1 | 1421914006331 | محمد احمد كريم احمد | 50 | 50 | 51 | 75 | نجج | 226 
2 | 1421914006332 | محمد احمدد عبد الرضا عليوي ا | 50 | 50 | ضغ | 50 | مس | 0 
3 | 1421914006333 _| محمد المهدي ناجي وضاح دحام ___ | 53 | 50 | 58 | 73 | نج | 24 
4 | 1421914006334_| محمد باقر محمود صدام ا | 37 | 40 | 24 | 50 _ 
5 | 1421914006335 | محمد ثامر هادي مطرود ااا | 50 | 50 | 50 | 67 | نج | 27 
6 | 1421914006337 | محمد جواد عناد محمد | 20 | 30 | %6 | 50 __ 
7 | 1421914006338 | محمدحسن حميد ناجي ااا | 50 | 27 | 31 | 55 | مس | 0 

50 42 27 57 مكمل 


8 ]| 1421914006339 | محمد خلف جميل كوتي 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 13 إلى 17 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الألباب المسائية للبنين 


|إتسسل]|_الرقمالامتحني_ | اسوالطالب>->- | العربية | الاتكليزية | الرياضيات | العيمياء | النتبجة_ | المجموع_ | 































2 | 1421914006368 | محمد نوري TE‏ صالح %12 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 14 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الألباب المسائية للبنين 


9 2 | محمد وهب حسن داغر __ | 37 | م | 23 | 54 | مسل | 8ف 
40 1 | محمد ياسر علي حسين | 35 | 31 | 31 | 52 _ 
5 | 1421914006371 غ 
ع 
. 37 
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پوس a‏ كد 
42 28 30 50 


6 | 1421914006398 | مصطفى جليل شنشول فلحي 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 15 إلى 17 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الألباب المسائية للبنين 











338 


1 | مصطفى صادق حبيب ماشي 
9 | 1421914006402 | مصطفى عامر خزعل احمد 


لك 





1 | 1421914006406 | مصطفى مثنى هاشم محمد 
3 | 1421914006409 | مصطفى نعمة شياع عداي 


344 1421914006410 مصطفى وليد هليل خلف 


0 | 1421914006404 | مصطفى عماد داود عويد 


35 24 37 


0 | 1421914006430 | منتظر عدنان حمود عريبي 37 %14 























برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 4006 رقم الصفحة من 16 إلى 17 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الألباب المسائية للبنين 


إتسسل] _الرقمالامتحني_ | اسمالطالب ]| العربية | الاتكليزية | _الرياضيات | الكعيمياء | التتيجة | المجموع_ | 


4 | 1421914006461 باقر هاشم زيدان 1 


































برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
5200 52 رمز المدرسة : 4006 
5 1 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 

المديرية : الرصافة الثانية 3 5 راسة المتوسطة / الدور الأول 


رقم الصفحة من 17 إلى 17 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الألباب المسائية للبنين 










| 385 |_1421914006462_ ]| مقتدى محسن هاشم سلمان 1 | 23 | 34 | 


| 386 |_1421914006463_ | حسين سليم جاسم جخيون ااا | 41 | 56 | صفر | 50 | مسل | 0 
204 ???11 ميحس ق E‏ 






عون اشية دنر 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


مدير المركز 


